Terminologia poczty elektronicznej TP X.400 


Termin 

Objaśnienie 

ADMD 

patrz -. administracyjna domena zarządzania 

administracyjna domena 
zarządzania (zwane dalej ADMD - 
z ang. Administration 

Management Domain) 

unikatowa nazwa systemu obsługi wiadomości określająca 
jednoznacznie administratora systemu MHS. Dla poczty 
elektronicznej TP X.400 jest nazwą administracyjnej domeny 
zarządzania. Nazwa ADMD stanowi integralny element 
składowy adresu abonenta 

MHS 

patrz - system obsługi wiadomości 

MS-Mail, cc:Mail, Lotus Notes, 

Faks, Teleks 

firmowe rozwiązania poczty elektronicznej, różne od systemów 
obsługi wiadomości działających według zaleceń ITU serii 

X.400 oraz sieci: telefaksowa i teleksowa, z którymi poczta 
elektroniczna TP X.400 umożliwia komunikację (wysyłanie i 
odbieranie wiadomości) poprzez PO i gateway (AU - Access 
Unit) 

PO 

patrz - urząd pocztowy 

PRMD 

patrz - prywatna domena zarządzania 

prywatna domena zarządzania 
(zwane dalej PRMD - z ang. 

Private Management Domain) 

unikatowa nazwa prywatnego systemu obsługi wiadomości 
dołączonego do ADMD 

system obsługi wiadomości 
(zwane dalej MHS - z ang. 

Message Handling System) 

zespół współpracujących ze sobą środków technicznych i 
programowych umożliwiający wymianę informacji o ustalonej 
strukturze, zwanych wiadomościami (ang. message). Oprócz 
podstawowej funkcji przekazywania wiadomości system MHS 
oferuje ochronę informacji, współpracę z systemami 
pocztowymi opartymi o inne standardy, również z faksem i 
teleksem 

DA (od ang. User Agent) 

moduł systemu obsługi wiadomości odpowiedzialny za 
współpracę z użytkownikiem końcowym. Jest to aplikacja 
umożliwiająca użytkownikowi komunikowanie się z systemem 
MHS (wysyłanie i odbieranie wiadomości). 

urząd pocztowy (zwane dalej PO - 
z ang. Post Office) 

zespół środków umożliwiających przyjmowanie i wysyłanie 
wiadomości pomiędzy pocztą elektroniczną TPX.400, a 
innymi systemami pocztowymi działającymi według innych 
zasad niż podane w zaleceniach ITU serii X.400 

X.400 

ogólna nazwa serii zaleceń ITU (dawne CCITT) dotyczących 
globalnego systemu wymiany wiadomości. Zalecenia te 
opisują poszczególne usługi, protokoły i strukturę systemu 

X.500 

ogólna nazwa serii zaleceń ITU (dawne CCITT) odnoszących 
się do globalnej bazy danych użytkowników i książki 
adresowej. Opisują zasady działania, protokoły, budowę 
systemu 






























